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Lingua nahuatl huaxteca centrale 


Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 


La lingua nahuatl huaxteca centrale è una lingua nativa 
americana parlata in Messico da circa 200 000 persone, di 
cui molte parlano anche lo spa gnolo . Alcune porzioni della 
Bibbia sono state tradotte anche in lingua nahuatl huaxteca 
centrale. ^ 


Note 


1. A Ethnologue (https://www.ethnologue.com/show_l 

anguage.asp?code=nch), Nahuatl, huaxteca 
centrale 


Collegamenti esterni 


■ (en) Lingua nahuatl huaxteca centrale, su 
Ethnologue: Languages ofthe World, Ethnologue. 


Nahuatl huaxteca centrale 

Parlato in 

|-| Messico 

Regioni 

* Hidalgo 

• Veracruz 

San Luis Potosi 


Locutori 

Totale 

200 000 (censimento del 
2000) 

Altre informazioni 

Scrittura 

Alfabeto latino 


Tassonomia 

Filogenesi 

Lingue native americane 


Lingue uto-azteche 

Lingue uto-azteche 

meridionali 

Lingue azteche 

Lingua nahuatl 

Nahuatl huaxteca 

centrale 

Codici di classificazione 

ISO 639-3 

neh (http://www.sil.Org/i 


so639-3/documentation.as 


p?id=nch) (en) 

Glottolog 

cent2134 (http://glottolo 


g. org/resource/languoid/i 


d/cent2134) (EN) 


Estratto da "https://it.wikipedia.Org/w/index. php?title=Lingua_nahuatl_huaxteca_centrale&oldid=110481471" 


Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 29 gen 2020 alle 13:16. 

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono 
applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli. 







































